ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 2С3 
Осколочно-фугасные снаряды 
ОФ-540 (ОФ-540Ж, ОФ-540В), ОФ-25 


Шкала прицела я ОФ-540 (ОФ-540Ж, ОФ-540В) 
механического ПГ-4 (115) Валь ОФ25 
“ТЫСЯЧНЫЕ” Заряд ВТОРОЙ 


У0=509 м/с 


